JOZEF MAJER 


Doktor medycyny i chirurgii, 
Lekarz sztabowy b. Wojsk polskich z r. 1831, 

b. Profesor i Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
b. Prezes Akademii Umiejętności, 
rzeczywisty tajny Radca Jego Ces. i Król. Apost. Mości, 
Komandor orderu Franciszka Józefa, 

Kawaler orderu żelaznej korony III. klasy, 
dożywotni Członek Izby Panów, 

b. Poseł na Sejm krajowy, b. Radca miejski, 
honorowy obywatel m. Krakowa, 

Dr filozofii honoris causa Uniw. Jagiell. i Lwowskiego, 
Członek honorowy wielu Towarzystw naukowych, 
etc, etc. 


urodzony w roku 1808, opatrzony 55. Sakramentami, 


> 


zasnął w Panu dnia 3 Lipca 1899 r. 


$ 


Pogrążona w smutku rodzina zaprasza na obrzęd 
pogrzebowy, odbyć się mający we Czwartek dnia 
6 Lipca 1899 r., o godzinie 5 po południu z domu 


pod l. 7, przy ulicy Krupniczej 


